ARIAN KWINTA 


inwalida wojenny 


ur. 1 czerwca 1913 r., po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 14 lutego 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 17 b. m. o godzinie 3*/, po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona z synem i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę 17 b. m. o godz. 8'/, rano w kaplicy SS. Służebniczek przy ul. Mazowieckiej 14. 


zakład pogrzebowy 
Onufrego Fiuta Orukartia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


Kraków, ul. Grzegórzecka 7, Telefon 141-05 i 102-48. 


